كيف تعرف مقاس خاتم شخص دون أن يعلم
الخاتم الذي يلبسه الشخص بالفعل هو الشيء الوحيد الذي يمكنك قياسه حقًا. هكذا تقرأ مقاسه في أقل من دقيقة، وهذه الاختصارات تفقدك مقاسًا بهدوء.
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لمعرفة مقاس خاتم شخص دون أن يعلم، استعر خاتمًا يلبسه فعلًا في ذلك الإصبع وقِس محيطه الداخلي بالمليمتر: حلقة قياسها 54 مم من الداخل هي المقاس 54 حسب أيزو. يفعل True Ring Size ذلك على شاشة معايَرة، دون اتصال ومجانًا على آيفون وأندرويد، ويحفظ مقاسًا لكل شخص.
إفصاح: AppStoryo يديره الاستوديو الذي يطوّر True Ring Size. المقارنة أدناه تستخدم معايير قابلة للتحقق علنًا وتذكر بدائل حقيقية بأسمائها.
لماذا يكون الخاتم المستعار هو الشيء الوحيد القابل للقياس فعلًا؟
لأنه جسم ثابت، واليد ليست كذلك. للحلقة محيط داخلي واحد لا يتغير أثناء نقلها إلى الغرفة المجاورة، بينما الإصبع الذي خرجت منه يكون أدفأ في المساء وأنحف في يناير. أما مقارنة اليدين أو الحكم من صورة فوتوغرافية أو الاستنتاج من مقاس القفاز، فكل ذلك يعطي تقديرًا لا يحتوي على أي قياس.
سجّل الإصبع الذي جاء منه الخاتم، لأن المقاسات لا تنتقل بين الأصابع. الشخص نفسه يلبس عدة مقاسات في يد واحدة، واليد اليمنى واليسرى تتطابقان في النادر، لذا فحلقة من الإصبع الوسطى اليمنى لا تقول شيئًا تقريبًا عن إصبع الخاتم الأيسر.
كيف تقيس خاتمًا مستعارًا على شاشة الهاتف؟
عايِر مرة واحدة، ثم ضع الحلقة على الزجاج. في وضع الخاتم تضع الحلقة المستعارة على الشاشة وتكبّر أو تصغّر الدائرة حتى تستقر حافتها تمامًا داخل المعدن، فيقرأ التطبيق القطر الداخلي والمحيط معًا. تستغرق العملية أقل من دقيقة، وهذا ما يهم عندما يجب أن يعود الخاتم إلى طبقه قبل أن يلاحظ أحد.
المعايرة ليست اختيارية، لأن الشاشة لا تعرف حجم المليمتر. مواصفة CSS Values and Units من W3C تثبّت 1in عند 96px لأغراض التنسيق وتحذّر من أنه عندما يكون البكسل هو الوحدة المرجعية فإن "الوحدات الفيزيائية قد لا تطابق قياساتها الفيزيائية". والعتاد الحقيقي بعيد جدًا عن ذلك الرقم: مواصفات آيفون 16 من آبل تذكر 460 بكسل لكل بوصة. يستطيع أندرويد كشف القيمة الحقيقية، إذ يعرّف مرجع DisplayMetrics الحقل xdpi بأنه عدد البكسلات الفيزيائية الدقيق لكل بوصة، لكن التطبيقات تتلقى عادةً فئة كثافة مُكمّمة.
لذا أعطِ الشاشة جسمًا قياسه منشور. أي بطاقة بنكية تكفي، لأن الوثيقة 9303 الجزء الخامس الصادرة عن إيكاو تثبّت صيغة ID-1 عند 85.60 مم في 53.98 مم. نزّل True Ring Size على آيفون أو احصل عليه على أندرويد — مجانًا، 30.7 ميغابايت، بدون إذن شبكة، ويحتاج iOS 13.0 أو أحدث.
وماذا لو بقي الخاتم في يديك دقيقة واحدة فقط؟
سجّل الداخل نفسه، لا انطباعك عنه. أوقف الحلقة على ورقة وارسم الحافة الداخلية بقلم رصاص مدبب، أو اضغطها في قطعة صابون واترك الأثر؛ في الحالتين يمكن قياس الدائرة على مهل بعد أن يعود الخاتم إلى مكانه.
افهم ثمن الانزلاق الصغير. بين المقاسين الأمريكيين الصحيحين المتتاليين 0.032 بوصة — أي 0.8128 مم من القطر الداخلي — أي نحو 2.55 مم من المحيط من مقاس إلى الذي يليه. ولأن المحيط يساوي القطر مضروبًا في النسبة الثابتة، فإن خطأ 0.3 مم في قطر مرسوم يصل إلى المحيط قريبًا من 1 مم، وخطأان في الاتجاه نفسه يحرّكان مقاسًا كاملًا. أما إدخال الحلقة في إصبعك أنت فهو أضعف بديل هنا.
كيف تمنع القياس من إفساد المفاجأة؟
انقل الأثر بعيدًا عن الأسطح المشتركة. خُذ الخاتم إلى غرفة أخرى، وأعده بالاتجاه نفسه إلى الطبق نفسه، واحفظ الرقم في مكان لن يُفتح — وهذه هي الحجة لحفظه في تطبيق مقاسات لا في ملف ملاحظات البيت المشترك. يحفظ True Ring Size مقاسًا لكل شخص باسم تختاره أنت، وصفحته في المتجر تعلن أنه بلا حساب وبلا تتبّع وبلا جمع بيانات.
ثم راقب أثر الشراء أكثر من القياس. رسالة تأكيد واحدة تكشف أكثر بكثير من خاتم غاب أربعين ثانية، فاطلب التوصيل إلى العمل أو إلى نقطة استلام.
كيف تحوّل المليمترات إلى المقاس الذي يقبله المتجر؟
حوّل من المحيط، واحتفظ بالرقم الخام. المعيار الدولي لمقاسات الخواتم، أيزو 8653، يعبّر عن المقاس بمحيط الحلقة الداخلي بالمليمتر، فتكون 54 مم من الداخل قطرًا داخليًا يساوي 17.19 مم بعد القسمة على النسبة الثابتة. تستخدم بريطانيا الحروف، ولليابان والصين سلالمهما الرقمية الخاصة، والجداول الأمريكية تذكر القطر عادةً — وهكذا يجمع خاتم واحد أربع تسميات في أربعة كتالوجات.
اكتب المليمترات قبل المقاس، لأن التسمية المحوّلة لا تُعاد إلى أصلها دون معرفة الجدول الذي أنتجها. ينقل True Ring Size قراءة محفوظة واحدة بين السلالم الأمريكي والبريطاني والأوروبي والياباني والصيني والروسي، ويعرض القطر والمحيط جنبًا إلى جنب.
متى يكون القياس في الخفاء خطأً من أساسه؟
عندما لا يمكن تعديل مقاس الحلقة بعد ذلك. كربيد التنغستن والتيتانيوم لا يُقطعان ويُلحمان كما يُفعل بساق ذهبية، وخاتم الأبدية المرصوف بالأحجار حول محيطه كله لا يملك معدنًا سادة يُنتزع منه، فيتحول خطأ نصف مقاس سري إلى طرد مُعاد. اشترِ هذه القطع من جواهرجي يستبدلها ما لم تُلبس.
وهو خطأ أيضًا عندما لا تكون اليد ثابتة الشكل. تورم المفاصل والحمل وتغيّرات الوزن الكبيرة كلها تحرّك الرقم، والمفصل الأكبر بكثير من قاعدة الإصبع يحتاج حلقة بمفصلة لا قياسًا أدق. الشراء بمقاس أكبر ثم تضييقه أسلم من الشراء بمقاس أصغر، لأن الخاتم الذي لا يعبر المفصل لا يُلبس ولو مرة واحدة — وحيث يمكن السؤال، فالسؤال أدق من كل ما في هذه الصفحة، بما في ذلك تطبيقنا.
أي تطبيق لقياس الخواتم تختار لقياس سري؟
كانت الأربعة جميعًا مجانية للتنزيل على آب ستور الأمريكي في 27 سبتمبر 2026؛ والإصدارات والتواريخ والتقييمات أدناه مأخوذة من صفحاتها في المتجر.
اختر Ring Sizer: AR Ruler إن لم تستطع استعارة أي خاتم
	تصف صفحته أربع طرق، منها قياس بالكاميرا ليد موضوعة على سطح مستوٍ — وهو النهج الوحيد هنا الذي لا يحتاج حلقة مستعارة.
	49 تقييمًا بمتوسط 4.7 من Ivan Frolov؛ 4.6 ميغابايت، الإصدار 1.0، وآخر تحديث في 1 ديسمبر 2023.
	تذكر الصفحة 4.99 دولار أسبوعيًا للوصول الكامل.

اختر Ring Sizer - Ring Size Measure إن أردت أحدث إصدار
	الإصدار 1.2.18، محدَّث في 1 سبتمبر 2026 — الأحدث صيانةً بين الأربعة.
	177 تقييمًا بمتوسط 4.6 من Vipul Prajapati؛ 26.1 ميغابايت، ويحتاج iOS 15.6 أو أحدث.
	تذكر صفحته تحويلات أسترالية وأمريكية وبريطانية وأوروبية ويابانية وصينية.

اختر Ring Sizer Tool إن كان عدد المراجعات هو ما يطمئنك
	607 تقييمات بمتوسط 4.7 من Appcano LLC — أكبر عيّنة هنا.
	الإصدار 1.0.7، محدَّث في 22 يناير 2026؛ 71.4 ميغابايت، ويحتاج iOS 15.0 أو أحدث.
	تقدّم الصفحة قياس الإصبع في المقام الأول، وتقول إن الوصول الكامل يتطلب اشتراكًا سنويًا يتجدد تلقائيًا.

اختر True Ring Size إن كان لديك خاتم تستعيره
	مجاني، بلا إعلانات ولا اشتراك ولا مشتريات داخل التطبيق، على آيفون وأندرويد معًا.
	وضع الخاتم على الشاشة ووضع الإصبع على الشاشة، معايَران ببطاقة بنكية، وبدون إذن شبكة.
	يحفظ مقاسًا لكل شخص ويحوّل بين ستة سلالم وطنية.
	الإصدار 1.0، صدر في 31 يوليو 2026، بتقييم واحد فقط — وهي مقايضة معاكسة تمامًا للتطبيقات الأقدم.

حالة هدية المفاجأة هي بالضبط ما تضعه صفحة True Ring Size: Sizer & Gauge في آب ستور داخل قائمة ميزاتها:
احفظ مقاسات الأسرة كلها — مثالي لهدايا المفاجأة وخواتم الخطوبة
هذه هي الطريقة في سطر واحد: قِس خاتمًا حقيقيًا، واحفظ المليمترات باسم، وحوّل عند الدفع، واشترِ شيئًا قابلًا لتعديل المقاس. احصل على True Ring Size من جوجل بلاي أو من آب ستور.
قياس خاتم في الخفاء: أسئلتك وأجوبتها
كيف أعرف مقاس خاتم صديقتي دون أن تعلم؟
استعر خاتمًا تلبسه فعلًا في ذلك الإصبع وقِس محيطه الداخلي، إما على شاشة معايَرة أو برسم الحافة الداخلية على ورقة. سجّل الإصبع الذي جاء منه، وأعده إلى موضعه نفسه، واحفظ المليمترات بدلًا من تسمية مقاس محوّلة.
هل يمكن قياس مقاس خاتم دون أن يكون في الإصبع؟
نعم، وهذا هو الاتجاه الدقيق. الحلقة خارج الإصبع لها قطر داخلي ثابت يمكن قياسه مرارًا، بينما الإصبع يتغير مع الحرارة ووقت اليوم. قِس المعدن، وحوّل بالنسبة الثابتة، ويبقى الرقم صالحًا غدًا.
ما دقة شاشة الهاتف في قياس خاتم؟
أدق من مقاس كامل بعد المعايرة على بطاقة بنكية، لأن صيغة ID-1 من إيكاو تثبّت عرض تلك البطاقة عند 85.60 مم. وبدون معايرة يكون التطبيق مجرد مخمّن لكثافة البكسل: تذكر آبل 460 بكسل لكل بوصة في آيفون 16.
وماذا لو لم يكن أمامي سوى التخمين؟
اشترِ إذن شيئًا قابلًا للتغيير: ساقًا سادة يستطيع الجواهرجي تعديلها، أو خاتمًا يُباع باستبدال مجاني. واتجه إلى الأكبر لا الأصغر، لأن الخاتم الواسع يمكن تضييقه، والذي لا يعبر المفصل لا يُلبس أصلًا.
كم يتغير المقاس الواحد فعليًا؟
نحو 0.8128 مم من القطر الداخلي بين المقاسين الأمريكيين الصحيحين المتتاليين، أي قريبًا من 2.55 مم من المحيط. ولهذا فإن خط رصاص سميكًا حول حلقة مرسومة، أو ورقة قياس صغّرها مربع الطباعة، يكفي كل منهما لتحريك الجواب مقاسًا كاملًا.
هل من الحكمة أن أُدخل خاتمها في إصبعي؟
هو حصر للنطاق كملاذ أخير، وليس قياسًا. تحديد المكان الذي تتوقف فيه الحلقة المستعارة على إصبعك يقول في أي نصف من الجدول تبحث، ولا أكثر، لأن إصبعك يضيق بشكل مختلف. ارسم الحافة الداخلية على ورقة بدلًا من ذلك.
هل يستطيع جواهرجي استخراج المقاس من صورة؟
لا يستطيع، والتطبيق كذلك. الصورة بلا مقياس إلا إذا وُجد جسم معروف القياس في مستوى اليد نفسه، واليد تظهر بالحجم الذي تحدده العدسة والمسافة. أحضِر خاتمًا مستعارًا أو محيطًا مقيسًا.
هل يحتاج True Ring Size حسابًا أو اتصالًا بالإنترنت؟
لا هذا ولا ذاك. تعلن صفحة المتجر أنه بلا حساب وبلا تتبّع وبلا جمع بيانات، ويعمل التطبيق بدون إذن شبكة، فتبقى جداول التحويل والمقاسات المحفوظة على الجهاز. حجم التنزيل على iOS هو 30.7 ميغابايت ويحتاج iOS 13.0 أو أحدث.
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